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naczelnik Wydzialu Bezpieczenstwa publ. przy Wojew. krakowskiem 


przeżywszy lat 59, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 9 listopada 1924 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na ementarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środę dnia 12 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd w nieutulonym żalu 
pogrążona żona z dziećmi i wnuk zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 13 b. m. o godz. rano w kościele paraijalnym sw. Anny. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


Zakład pogrzebowy Concordia“ 
JANA WOLNEGO 


w Krakowie, pl. Szczepanski L. 2. 


